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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 


DECRETO 2 febbraio 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Maria Eberl Mahlknecht, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia 
della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’articolo 1, comma 1,3 e 4 e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il 
riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrea Maria EBERL 
MAHLKNECHT, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo "Diplomierter Krankenschwester" 
conseguito in Austria, al fine dell’esercizio in Italia dell’attività professionale di "Infermiere"; 

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il 
quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art.16 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n.206; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in 
Italia dall’Infermiere; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; 

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; 

VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo di “Diplomierte Krankenschwester”, rilasciato in Austria dalla “Krankenpflegeschule am 
Allgemeinen, offentlichen Landeskrankenhaus Universitatskliniken” avente sede in Innsbruk in data 30 
settembre 1990 alla sig.ra Andrea Maria EBERL MAHLKNECHT, nata a Mayrhofen (Austria) il 
giorno 6 maggio 1968, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra Andrea Maria EBERL MAHLKNECHT è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, 
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta 
iscrizione. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 2 febbraio 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04415 
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DECRETO 5 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Beatriz Rosa Lopes Pereira, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’articolo 1, comma 1,3 e 4 e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il 
riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Beatriz Rosa LOPES 
PEREIRA, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo " Licenciatura em Enfermagem " al fine 
dell’esercizio in Italia dell’attività professionale di "Infermiere"; 

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per 
il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art.16 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n.206; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in 
Italia dall’Infermiere; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; 

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo “Licenciatura em Enfermagem”, conseguito il 10 gennaio 2008 presso la “Escola Superior 
de Saùde Jean Piaget de Viseu” con sede in Viseu (Portogallo), dalla sig.ra Beatriz Rosa LOPES PEREIRA, 
nata a Viseu (Portogallo) il giorno 18 febbraio 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per 
l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra Beatriz Rosa LOPES PEREIRA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 5 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04416 
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DECRETO 5 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Carina de Fatima da Silva Oliveira, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia 
della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’articolo 1, comma 1,3 e 4 e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il 
riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Carina de Fatima da 
Silva OLIVEIRA, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo " Licenciatura em Enfermagem " 
al fine dell’esercizio in Italia dell’attività professionale di "Infermiere"; 

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per 
il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art.16 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n.206; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in 
Italia dall’Infermiere; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; 

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo “Licenciatura em Enfermagem”, conseguito il 3 giugno 2008 presso 1’ “Universidade dos 
Agores” con sede in Angra do Heroismo (Portogallo), alla sig.ra Carina de Fatima da Silva OLIVEIRA, 
nata a Lajes — Praia da Vitoria(Portogallo) il giorno 29 luglio 1986, é riconosciuto quale titolo 
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra Carina de Fatima da Silva OLIVEIRA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione 
di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 5 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04417 
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DECRETO 5 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Fatima Benhassaine, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes- 
sione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra Fatima BENHASSAINE ha chiesto il riconoscimento del titolo 
Diplome d’Etat d’Infirmiére, conseguito in Francia, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere; 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, 
delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 
CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il 
quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art.16 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n.206; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia 
dall’Infermiere; 

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 

VISTO 1l decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 


1 Il titolo “Diplome d’Etat d’Infirmiére”, rilasciato in Francia dal Ministere Chargé de la Santé in data 
23 novembre 2007 alla Sig.ra Fatima BENHASSAINE nata a Mazouna (Algeria) il giorno 17 ottobre 1960, 
è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


2 La Sig.ra Fatima BENHASSAINE è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa 
iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso 
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in 
Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente 
decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva 
al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 5 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04418 
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DECRETO 5 marzo 2009. 


Riconoscimento, al sig. Flavio Micael Mateus Marques, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’articolo 1, comma 1,3 e 4 e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il 
riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Flavio Micael Mateus 
MARQUES, cittadino portoghese, chiede il riconoscimento del titolo " Licenciatura em Enfermagem " al 
fine dell’esercizio in Italia dell’attività professionale di "Infermiere"; 

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per 
il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art.16 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n.206; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in 
Italia dall’Infermiere; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; 

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo “Licenciatura em Enfermagem”, conseguito il 14 giugno 2008 presso la “Escola Superior 
de Saude” con sede in Leiria (Portogallo), al sig. Flavio Micael Mateus MARQUES, nato a Freguesia de 
Alcobaca (Portogallo) il giorno 25 maggio 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio 
in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


Il sig. Flavio Micael Mateus MARQUES è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 5 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04419 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Vasile Paraschiva, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B ; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Vasile Paraschiva, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale 
Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2002, al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere; 

RILEVATO che la signora Vasile Paraschiva ha conseguito il predetto titolo con 
il cognome da nubile Sterpu. 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo Il del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Sanitaria “Fundeni” di Bucarest nell’anno 2002 dalla sig.ra Sterpu 
Paraschiva, coniugata Vasile Paraschiva nata a Rm. Valcea (Romania) il giorno 
01/08/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Vasile Paraschiva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04420 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Argentina Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Nicolae Argentina Iuliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo 
professionale di “Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si 
Asistenta Pedagogica”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario 
“Ana Aslan” di Braila nell’anno 2006, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività 
professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di ‘Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si 
Asistenta Pedagogica”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario 
“Ana Aslan” di Braila nell’anno 2006 dalla sig.ra Nicolae Argentina Iuliana, nata a 
Braila (Romania) il giorno 17/01/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per 
l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Nicolae Argentina Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa 
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04421 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Ancutei Aneta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della pro- 
fessione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,34, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Ancutei Aneta Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo 
professionale di ‘Asistent Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola 
Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 1998, al fine dell’esercizio, 
in Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo HI, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola 
Postliceale Sanitaria “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 1998 dalla sig.ra Ancutei 
Aneta Cristina, nata a Bivolari (Romania) il giorno 22/07/1972, é riconosciuto quale 
titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art.2 


La sig.ra. Ancutei Aneta Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa 
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04422 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Macavei Liliana Ofelia, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della pro- 
fessione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,34, e l’allegato B ; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Macavei Liliana Ofelia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo 
professionale di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell’anno 1996, al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. ] 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell’anno 1996 dalla sig.ra Macavei Liliana 
Ofelia, nata a Bucarest (Romania) il giorno 19/09/1974, é riconosciuto quale titolo 
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Macavei Liliana Ofelia è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa 
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04423 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Bica Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 € 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Bica Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale 
Sanitaria “Christiana” di Arad nell’anno 1999, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività 
professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Sanitaria “Christiana” di Arad nell’anno 1999 dalla sig.ra Bica 
Nicoleta, nata a Arad (Romania) il giorno 08/10/1970, é riconosciuto quale titolo 
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Bica Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04424 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, al sig. Matei Adrian, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 € 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Matei 
Adrian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di ‘‘Asistent 
Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria 
Fundatia Ecologica “D. Cantemir” di Vaslui nell’anno 2001, al fine dell’esercizio, in 
Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. l 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Fundatia Ecologica “D. Cantemir” di Vaslui nell’anno 2001 dal sig. 
Matei Adrian, nato a Vaslui (Romania) il giorno 03/02/1979, é riconosciuto quale titolo 
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


Il sig. Matei Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04425 
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DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Georgita Stela, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Georgita Stela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale 
Sanitaria “V. Alecsandri” di Radauti nell’anno 2001, al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo II, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Sanitaria “V. Alecsandri” di Radauti nell’anno 2001 dalla sig.ra 
Georgita Stela, nata a Vicovu De Sus (Romania) il giorno 01/11/1967, é riconosciuto 
quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Georgita Stela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04426 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Elena, di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Moraru Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical Generalist?”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di 
Targoviste nell’anno 2001, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di 
infermiere; 

RILEVATO che la signora Moraru Elena ha conseguito il predetto titolo con il 
cognome da nubile Catana Elena. 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale di Targoviste nell’anno 2001 dalla sig.ra Catana Elena, coniugata 
Moraru Elena, nata a Pucioasa (Romania) il giorno 05/04/1980, é riconosciuto quale 
titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Moraru Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04427 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Trusca Iulia Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Trusca Iulia Georgiana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo 
professionale di “Asistent Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola 
Postliceale Sanitaria ‘“Christiana” di Drobeta-Tr Severin nell’anno 2001, al fine 
dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Generalist”, conseguito in Romania presso la Scuola 
Postliceale Sanitaria “Christiana” di Drobeta-Tr-Severin nell’anno 2001 dalla sig.ra 
Trusca Iulia Georgiana, nata a Drobeta-Turnu Severin (Romania) il giorno 05/12/1977, 
é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Trusca Iulia Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa 
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 
Il direttore generale: LEONARDI 


09A04428 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Manta Lidia, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B ; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Manta Lidia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical”, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario medico 
“Tuliu Hatieganu” di Cluj - Napoca nell’anno 2005, al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical”, conseguito in Romania presso il Collegio 
Universitario medico “Iuliu Hatieganu” di Cluj - Napoca nell’anno 2005 dalla sig.ra 
Manta Lidia, nata a Vaslui (Romania) il giorno 04/02/1982, é riconosciuto quale titolo 
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art.2 


La sig.ra. Manta Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04429 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Constantin Simona, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes- 
sione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Constantin Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale 
di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar”, conseguito in Romania presso il 
Liceo Teologico Penticostal “Logis” di Timisoara nell’anno 2005, al fine dell’esercizio, 
in Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar”, conseguito in 
Romania presso il Liceo Teologico Penticostal “Logos” di Timisoara nell’anno 2005 
dalla sig.ra Constantin Simona, nata a Bozovici (Romania) il giorno 09/10/1977, é 
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Constantin Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04430 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Adam Mirela, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Adam Mirela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical Generalista” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale 
Sanitaria di Bistrita nell’anno 1999, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività 
professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo II, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent medical generalista”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Sanitaria di di Bistrita nell’anno 1999 dalla sig.ra Vlasa Mirela, 
coniugata IasiAdam Mirela, nata a Bistrita (Romania) il giorno 06/06/1976, é 
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Adam Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04431 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Radu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Radu Ana Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica”, 
conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Charles Laugier” di Craiova 
nell’anno 2008, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta 
Pedagogica”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Charles Laugier” di 
Craiova nell’anno 2008 dalla sig.ra Radu Ana Maria, nata a Craiova (Romania) il 
giorno 06/07/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Radu Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04432 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, al sig. Michie Popa Petre, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 € 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. 
Michie Popa Petre, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale 
di “Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta 
Pedagogica”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Ton Cantacuzino” di 
Pitesti nell’anno 2008, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di 
infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta 
Pedagogica”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Ton Cantacuzino” di 
Pitesti nell’anno 2008 dal sig. Michie Popa Petre, nato a Cateasca (Romania) il giorno 
23/11/1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


Art. 2 


Il sig. Michie Popa Petre è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04433 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Iancu Ionela Alina, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Tancu Ionela Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale 
di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico 
Sanitario “Ana Aslan” di Braila nell’anno 2004, al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist”, conseguito in Romania presso il 
Gruppo Scolastico Sanitario “Ana Aslan” di Braila nell’anno 2004 dalla sig.ra Iancu 
Tonela Alina, nata a Braila (Romania) il giorno 04/12/1982, é riconosciuto quale titolo 
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art.2 


La sig.ra. Iancu Ionela Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04434 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Gombas Anna Maria, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes- 
sione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1,3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
GOMBAS ANNA MARIA, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo 
professionale di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta 
Pedagogica”, conseguito in Romania presso il Liceo “Victor Babes” di Cluj - Napoca 
nell’anno 2008, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo II, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta 
Pedagogica”, conseguito in Romania presso il Liceo “Victor Babes” di Cluj - Napoca 
nell’anno 2008 dalla sig.ra Gombas Anna Maria, nata a Cluj - Napoca (Romania) il 
giorno 26/08/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Gombas Anna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione 
di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04435 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 11 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Balac Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
Balac Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di 
“Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar”, conseguito in Romania presso la 
Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2005, al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere; 

RILEVATO che la signora Balac Mihaela ha conseguito il predetto titolo con il 
cognome da nubile Poleanschi Mihaela 

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un 
titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 
2007; 

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 

RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania 
con quella esercitata in Italia dall’infermiere; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento 
del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal 
Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


Art. 1 


Il titolo di ‘“Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar”, conseguito in 
Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2005 dalla sig.ra 
Poleanschi Mihaela, coniugata Balac Mihaela nata a Campulung Moldovenesc 
(Romania) il giorno 18/01/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in 
Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra. Balac Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che 
provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero 
dell’avvenuta iscrizione. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 11 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04436 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 17 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Mitrana Raducan Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3e 4, e l’allegato B ; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 


VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
MITRANA RADUCAN NICOLETA, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del 
titolo professionale di “Asistent Medical Generalist?” conseguito in Romania presso 
la Scuola postliceale sanitaria di Tirgu-Jiu in data 1997 al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere ; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo 
identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 


RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con 
quella esercitata in Italia dall’infermiere; 


ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del 
titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo Il 
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 


RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso la Scuola 
postliceale sanitaria di Tirgu-Jiu (Romania) in data 1997 dalla sig.ra MITRANA 
RADUCAN NICOLETA, nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 13/12/1975, é 
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra MITRANA RADUCAN NICOLETA è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa 
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 17 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04437 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 17 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Raducanu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes- 
sione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3e 4, e l’allegato B ; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 


VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
RADUCANU MARIANA, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo 
professionale di “Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso la 
Scuola postliceale sanitaria di Campina in data 2000 al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere ; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo 
identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 


RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con 
quella esercitata in Italia dall’infermiere; 


ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del 
titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II 
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 


RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso la Scuola 
postliceale sanitaria di Campina (Romania) in data 2000 dalla sig.ra RADUCANU 
MARIANA, nata a Baicoi (Romania) il giorno 06/05/1972, é riconosciuto quale titolo 
abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra RADUCANU MARIANA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione 
di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, 
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze 
linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo 
Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 17 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04438 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 17 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Serban Borteanu Steluta Cristina, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia 
della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3e 4, e l’allegato B; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 


VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
SERBAN BORTEANU STELUTA CRISTINA, cittadina rumena, chiede il 
riconoscimento del titolo professionale di “Asistent Medical Generalist” conseguito 
in Romania presso la Scuola postliceale Sanitaria di Buzau, in data 2002, al fine 
dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere ; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo 
identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 


RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con 
quella esercitata in Italia dall’infermiere; 


ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del 
titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II 
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 


RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art.1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso la Scuola 
postliceale Sanitaria di Buzau (Romania) in data 2002, dalla sig.ra SERBAN 
BORTEANU STELUTA CRISTINA, nata a Rimnicu Sarat (Romania) il giorno 
13/03/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


Art. 2 


La sig.ra SERBAN BORTEANU STELUTA CRISTINA è autorizzata ad esercitare 
in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale 
territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte 
dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della 
professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 17 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04439 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 17 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Tomesc Daniela Aluna, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3e 4, e l’allegato B; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 


VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra 
TOMESC DANIELA ALUNA, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo 
professionale di “Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso la 
Scuola postliceale Sanitaria “Christiana” in data 2008 al fine dell’esercizio, in Italia, 
dell’attività professionale di infermiere ; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo 
identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 


RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con 
quella esercitata in Italia dall’infermiere; 


ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del 
titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II 
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, 


RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso la Scuola 
postliceale Sanitaria “Christiana” di Arad (Romania) in data 2008 dalla sig.ra 
TOMESC DANIELA ALUNA, nata a Arad (Romania) il giorno 26/02/1971, é 
riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


Art. 2 
La sig.ra TOMESC DANIELA ALUNA è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente. 
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 17 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04440 


21-4-2009 


Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 92 


DECRETO 17 marzo 2009. 


Riconoscimento, al sig. Ragalie Florian Cristian, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes- 


sione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare 
l’articolo 1, commi 1, 3e 4, e l’allegato B; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le 
condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; 


VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. 
RAGALIE FLORIAN CRISTIAN, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del 
titolo professionale di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta 
Pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Thoma 
Tonescu” di Ploiesti (Romania) in data 2007 al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività 
professionale di infermiere; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo 
identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni 
contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla 
richiedente; 


RILEVATA la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con 
quella esercitata in Italia dall’infermiere; 


ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del 
titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II 
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 


RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di 
misure compensative; 


VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 


Il titolo di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta 
Pedagogica”, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Thoma 
Ionescu” di Ploiesti (Romania) in data 2007 dal sig. RAGALIE FLORIAN 
CRISTIAN, nato a Campina (Romania) il giorno 26/07/1979, é riconosciuto quale 
titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. 


Art. 2 


Il sig. RAGALIE FLORIAN CRISTIAN è autorizzato ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa 
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 17 marzo 2009 


09A04441 


Il direttore generale: LEONARDI 


21-4-2009 


Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 92 


DECRETO 18 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Petkovova Marketa, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes- 


sione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in 
particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B ; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della 
direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla 
direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 

VISTA l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora 
PETKOVOVA MARKETA nata a Cesky Brod (Repubblica Ceca) il 16 maggio 1977, 
cittadina ceca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di “diplomovanà 
vseobecnà sestra” conseguito in Repubblica Ceca presso la Scuola Superiore Sanitaria e 
Scuola Supplementare Superiore Professionale a Kladno in data 20 settembre 2005, al 
fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere; 

VISTA la nota prot. n. DGRUPSIV/20614/P/I.5.H.a.7 in data 19 maggio 2008, 
con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 
9 novembre 2007 n. 206, nonché alla luce dell’art. 43 del Trattato CE, ha comunicato 
alla signora PETKOVOVA MARKETA che il riconoscimento del titolo in questione è 
subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta 
dell’interessato, o in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi (30 CFU) o in 
una prova attitudinale nella seguenti materie: Organizzazione professionale, Etica 
professionale e Bioetica, Nursing, Immunologia, Immunoematologia, Igiene ed 
Epidemiologia, Infermieristica clinica medica e piani di assistenza, Infermieristica 
clinica chirurgica e sala operatoria, Infermieristica in sanità pubblica, Medicina 
specialistica, Chirurgia specialistica, Medicina d’urgenza e Pronto soccorso, Chirurgia 
d’urgenza e pronto soccorso, Infermieristica in area critica, Infermieristica clinica e 
delle disabilità (geriatria e riabilitazione), Management sanitario ed infermieristico, 
Medicina Legale. 

VISTA la nota in data 26 maggio 2008 con la quale la richiedente ha dichiarato di 
voler sostenere il tirocinio di adattamento; 

VISTA la nota del 15 gennaio 2009 con la quale l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 
“Chiavarese” della Regione Liguria ha fatto conoscere l’esito positivo del suddetto 
tirocinio; 

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il 
riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale 
contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 
Art. 1 
Il titolo di “diplomovanà vseobecnà sestra” conseguito in Repubblica Ceca 
presso la Scuola Superiore Sanitaria e Scuola Supplementare Superiore Professionale a 
Kladno in data 20 settembre 2005, dalla signora PETKOVOVA MARKETA nata a 
Cesky Brod (Repubblica Ceca) il 16 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante 
per l’esercizio in Italia della professione di infermiere; 


Art. 2 

La signora PETKOVOVA MARKETA è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa 
questo Ministero dell’avvenuta iscrizione. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 18 marzo 2009 


09A04442 


Il direttore generale: LEONARDI 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Stemy Francis, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sigra STEMY FRANCIS ha chiesto il riconoscimento del 
titolo di “General Nursing” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART. 1 


1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2004 presso la “City hospital Institute of 
Nursing” di Mangalore (India) dalla Sig.ra STEMY FRANCIS, nata a Oottupara-Kerala (India) il 
giorno 27.05.1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


ART. 2 


1. La Sig.ra STEMY FRANCIS è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede 
ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il 
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo 
rilascio. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04443 


21-4-2009 


Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Puthenpurackal Xavier Bimi, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra PUTHENPURACKAL XAVIER BIMI ha chiesto il 
riconoscimento del titolo di “General Nursing” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia 
della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART. 1 


1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2002, presso la “Sri Raghavendra School 
of Nursing” di Bangalore (India) dalla Sig.ra PUTHENPURACKAL XAVIER BIMI, nata a 
Arumanoor-Kerala. (India) il giorno 3.04.1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della 
professione di Infermiere. 


ART. 2 


1. La Sig.ra PUTHENPURACKAL XAVIER BIMI è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, 
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano 
l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso 
o carta di soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il 
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo 
rilascio. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


09A04444 


Il direttore generale: LEONARDI 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Alphine Mathew, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo II 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra ALPHINE MATHEW ha chiesto il riconoscimento del 
titolo di “General Nursing” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART. 1 


1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2004 presso la “Oxford School of 
Nursing” di Bangalore (India) dalla Sig.ra ALPHINE MATHEVW, nata a Velliyamattam-Kerala. 
(India) il giorno 26.02.1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere. 


ART. 2 


1. La Sig.ra ALPHINE MATHEW è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede 
ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il 
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04445 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Sini, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 
IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra JOSEPH SINI ha chiesto il riconoscimento del titolo di 
“Bachelor of Science in Nursing Basic” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della 
professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART.1 


1. Il titolo di “Bachelor of Science in Nursing Basic” conseguito nell’anno 2005 presso la 
“Rajiv Gandhi University of Health Sciences” di Bangalore-Karnataka (India) dalla Sig.ra 
JOSEPH SINI, nata a Chelad-Kerala. (India) il giorno 30.09.1982, è riconosciuto ai fini 
dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


ART. 2 


1. La Sig.ra JOSEPH SINI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, 
previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il 
possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento 
dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in 
Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il 
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04446 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Jafarian Elaheh, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTA la domanda con la quale la Sigra JAFARIAN ELAHEH ha chiesto il riconoscimento del titolo 
di “Infermiere” conseguito in Iran, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i 
limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle 
professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal 
D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio 
di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non 
comunitari; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello 
per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le 
disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel 
comma 9 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; 


VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/24764 del 14 luglio 2004 con il quale è stato riconosciuto il 
titolo di Infermiere, ai sensi dell’art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come 
modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; 


CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell’art.50, comma 8 
bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la 
Sig.ra JAFARIAN ELAHEH si sia iscritta all’albo professionale; 


VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra 
JAFARIAN ELAHEH in data 16 dicembre 2008; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36 del 
parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006”; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 


DECRETA 


1. Il titolo di Infermiere conseguito nell’anno 1998, presso la “Università Azad Islamica di Teheran” 
(Iran) dalla Sigra JAFARIAN ELAHEH nata a Gorgan (Iran) il giorno 30 luglio 1975, è riconosciuto 
ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


2. La Sigra JAFARIAN ELAHEH è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, 
previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del 
collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano 
l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o 
carta di soggiorno. 


3. Il presente decreto, ai sensi dell’art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia 


trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04447 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Manjusha Kunnumpurathu Ramachandran, di titolo di studio estero abilitante all’eserci- 
zio in Italia della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 


Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra MANJUSHA KUNNUMPURATHU 
RAMACHANDRAN ha chiesto il riconoscimento del titolo di “General Nursing” conseguito in 
India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 
RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART. 1 


1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1997 presso la “J.S.M. School of 
Nursing” di Hyderabad (India) dalla Sig.ra MANJUSHA RKUNNUMPURATHU 
RAMACHANDRASN, nata a Pannoor-Kerala. (India) il giorno 28.05.1976, è riconosciuto ai fini 
dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


ART. 2 


1. La Sig.ra MANJUSHA KUNNUMPURATHU RAMACHANDRAN è autorizzata ad 
esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale 
territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle 
conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali 
disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle 
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04448 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Abraham, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione 
di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale il Sig MATHEW ABRAHAM ha chiesto il riconoscimento del 
titolo di “General Nursing” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART. 1 


1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 2004 presso la “City hospital Institute of 
Nursing” di Mangalore (India) dal Sig MATHEW ABRAHAM, nato a Oottupara-Kerala (India) 
il giorno 27.05.1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


ART. 2 


1. Il Sig MATHEW ABRAHAM è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede 
ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il 
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo 
rilascio. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04449 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Mini Mary, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della profes- 
sione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra MATHEW MINI MARY ha chiesto il riconoscimento 
del titolo di “Degree of Bachelor of Sciences in Nursing” conseguito in India, ai fini 
dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART. 1 


1. Il titolo di “Degree of Bachelor of Sciences in Nursing” conseguito nell’anno 2004 presso la 
“Devi Ahilya Vishwavidyalaya” di Indore, Madhya Pradesh (India) dalla Sig.ra MATHEW MINI 
MARY, nata a Shahdol, Madhya Pradesh (India) il giorno 30.01.1982, è riconosciuto ai fini 
dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


ART. 2 


1. La Sig.ra MATHEW MINI MARY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede 
ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il 
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo 
rilascio. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04450 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 19 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Vincent Molly, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive 
modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le 
modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei 
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, 
conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce 
che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III 
del Decreto Legislativo n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra VINCENT MOLLY ha chiesto il riconoscimento del 
titolo di “General Nursing” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri 
per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella 
fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in 
possesso la richiedente; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 


DECRETA 
ART.1 


1. Il titolo di “General Nursing” conseguito nell’anno 1985 presso la “Dr. R.N. Cooper Gen. 
Municipal Hospital” di Mumbai (India) dalla Sig.ra VINCENT MOLLY, nata a Idikki-Kerala. 
(India) il giorno 05.06.1963, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere. 


ART. 2 


1. La Sig.ra VINCENT MOLLY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede 
ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il 
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo 
rilascio. 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 19 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04451 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Delgado Gomez Paola, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della pro- 
fessione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra DELGADO GOMEZ PAOLA ha chiesto il riconoscimento del 
titolo di Enfermera conseguito in Peru”, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO 1l decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.I 


1. Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2007 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra DELGADO GOMEZ PAOLA, nata ad Arequipa (Perù) 
il giorno 31/05/1979, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


ART.2 


1. La Sig.ra DELGADO GOMEZ PAOLA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


Di Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04452 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Flores Cayro De Araujo Jessica Rocio, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in 
Italia della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra FLORES CAYRO DE ARAUJO JESSICA ROCIO ha chiesto 
il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Peru’, ai fini dell’esercizio in Italia della 
professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.1 


1. Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2004 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra FLORES CAYRO DE ARAUJO JESSICA ROCIO, 
nata ad Arequipa (Perù) il giorno 14/04/1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della 
professione di Infermiere. 


ART.2 


1. La Sig.ra FLORES CAYRO DE ARAUJO JESSICA ROCIO è autorizzata ad esercitare in Italia 
la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente 
competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze 
linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che 
regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal 
permesso o carta di soggiorno. 


2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04453 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Rosas Molina Betty Cristina, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra ROSAS MOLINA BETTY CRISTINA ha chiesto il 
riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Peru?, ai fini dell’esercizio in Italia della professione 
di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.I 


1. Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2003 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra ROSAS MOLINA BETTY CRISTINA, nata ad 
Arequipa (Perù) il giorno 27/11/1966, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione 
di Infermiere. 


ART.2 


1. La Sig.ra ROSAS MOLINA BETTY CRISTINA è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, 
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano 
l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso 
o carta di soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04454 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Soto Rios Jessica Magaly, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra SOTO RIOS JESSICA MAGALY ha chiesto il riconoscimento 
del titolo di Enfermera conseguito in Peru”, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma S dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.I 


1. Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2007 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra SOTO RIOS JESSICA MAGALY, nata ad Arequipa 
(Perù) il giorno 22/12/1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere. 


ART.2 


1. La Sig.ra SOTO RIOS JESSICA MAGALY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04455 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Paucar Quispe Gloria, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra PAUCAR QUISPE GLORIA ha chiesto il riconoscimento del 
titolo di Enfermera conseguito in Peru”, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.1 


1. Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2007 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra PAUCAR QUISPE GLORIA, nata ad Arequipa (Perù) 
il giorno 10/04/1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 


ART.2 


1. La Sig.ra PAUCAR QUISPE GLORIA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


Zi Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04456 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Araoz Bedregal Sadith Denisse, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia 
della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra ARAOZ BEDREGAL SADITH DENISSE ha chiesto il 
riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Peru”, ai fini dell’esercizio in Italia della professione 
di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.I 


li Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2007 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra ARAOZ BEDREGAL SADITH DENISSE, nata ad 
Arequipa (Perù) il giorno 26/12/1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione 
di Infermiere. 


ART.2 


l: La Sig.ra ARAOZ BEDREGAL SADITH DENISSE è autorizzata ad esercitare in Italia la 
professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, 
che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche 
necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano 
l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso 
o carta di soggiorno. 


2: Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04457 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Valdivia Marin Pier Angeli, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra VALDIVIA MARIN PIERANGELI ha chiesto il 
riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Peru’, ai fini dell’esercizio in Italia 
della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.I 


1. Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell’anno 1997 presso la Universidad Nacional 
Federico Villarreal di Lima (Peru’) dalla Sig.ra VALDIVIA MARIN PIERANGELI, nata ad 
Huancavelica (Perù) il giorno 25/02/1972, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della 
professione di Infermiere. 


ART.2 


1. La Sig.ra VALDIVIA MARIN PIERANGELI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04458 


21-4-2009 Supplemento ordinario n. 57 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 92 


DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Viveros Novoa Eveline Roxana, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia 
della professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra VIVEROS NOVOA EVELINE ROXANA ha chiesto il 
riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Peru”, ai fini dell’esercizio in Italia della professione 
di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.I 


1. Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2007 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra SOTO RIOS JESSICA MAGALY, nata ad Arequipa 
(Perù) il giorno 22/12/1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere. 


ART.2 


l La Sig.ra SOTO RIOS JESSICA MAGALY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04459 
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DECRETO 23 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Zea Ramos Paola Yuliana, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della 
professione di infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO, in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo II del Decreto Legislativo 
n.206 del 2007; 


VISTA la domanda con la quale la Sig.ra ZEA RAMOS PAOLA YULIANA ha chiesto il riconoscimento 
del titolo di Enfermera conseguito in Peru”, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 


ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la 
richiedente; 


RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 


DECRETA 
ART.1 


1. Il titolo di Enfermera conseguito nell’anno 2008 presso la Universidad Nacional de San Agustin de 
Arequipa di Arequipa (Peru’) dalla Sig.ra ZEA RAMOS PAOLA YULIANA, nata ad Arequipa 
(Perù) il giorno 28/11/1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di 
Infermiere. 


ART.2 


1. La Sig.ra ZEA RAMOS PAOLA YULIANA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di 
Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad 
accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo 
svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno. 


2i Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario 
non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 


Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 


Roma, 23 marzo 2009 


Il direttore generale: LEONARDI 


09A04460 
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DECRETO 27 marzo 2009. 


Riconoscimento, alla sig.ra Komen Natasa, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di 
infermiere. 


IL DIRETTORE GENERALE 
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 


VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e 
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le 
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’ esercizio in Italia, da parte dei cittadini non 
comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; 


VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il 
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un 
paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari ; 


VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 , n° 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; 


VISTO , in particolare, l’art.60 del precitato decreto legislativo n° 206 del 2007 il quale stabilisce che il 
riferimento ai decreti legislativi n° 115 del 1992 e n° 319 del 1994 contenuto nell’ art. 49 , comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n° 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo 
n° 206 del 2007; 


VISTA l’istanza con la quale la Signora Komen Natasa ha chiesto il riconoscimento del titolo di 
medicinska sestra, conseguito in CROAZIA ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere; 


PRESO ATTO che l’interessata ha superato nel 1992 l’esame che abilita all’esercizio della professione di 
Infermiere nel Paese di origine; 


CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i 
quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le 
disposizioni contenute nel comma 8 dell’art. 12 del D. L.vo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell’art. 
14 del D. L.vo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell’art. 16, comma 5 del Decreto 
Legislativo n° 206 del 9 novembre 2007; 


CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi nel valutare percorsi formativi analoghi nella seduta dell’ 
11 maggio 2006 ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra- al 
superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento o in una prova 
attitudinale a scelta dell’ interessato; 


VISTA la nota nr.prot. DGRUPS/IV/21206 in data 16 giugno 2006 con la quale è stato comunicato alla 
signora Komen Natasa che il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra è subordinato allo 
svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di 24 mesi (50 CFU) oppure al superamento di una 
prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia, patologia medica e chirurgica, generale e 
specialistica, igiene, epidemiologia e profilassi, diritto sanitario, deontologia, etica e bioetica, 
infermieristica generale e clinica, management sanitario infermieristico, infermieristica in area critica e 
d’urgenza, infermieristica clinica delle disabilità e assistenza domiciliare; 


ACQUISITA in data 20 settembre 2006 la dichiarazione con la quale la signora Komen Natasa ha scelto 
di effettuare il tirocinio di adattamento; 


VISTA la nota datata 20 gennaio 2009 con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’ Università degli Studi di L’ Aquila ha espresso parere favorevole in ordine alla formazione raggiunta 
dalla signora Komen Natasa; 


RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; 


VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
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DECRETA 


ART.I 
1. Il titolo di Medicinska sestra- conseguito nell’anno 1988 presso la Scuola per Infermieri “Mirko 
Lenac” di Fiume (CROAZIA) dalla Sig.ra Komen Natasa nata a Fiume (CROAZIA) il giorno 20 
giugno 1970 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere. 
ART.2 
1 La Sig.ra Komen Natasa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere previa 
iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio 
stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio 
professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di 
soggiorno 
2 Il presente decreto, ai sensi dell’ art. 50, comma 8 bis Decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1999, n° 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia 
trascorsi due anni dal suo rilascio. 
3 Il presente decreto, ai sensi dell’art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, nr.206, 
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 27 marzo 2009 
Il direttore generale: LEONARDI 


09A04461 


. ALFONSO ANDRIANI, redattore 
ITALO ORMANNI, direttore ) 
DELIA CHIARA, vice redattore 


(G903046/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 


GAZZETTA Lg UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*) 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale 
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semes 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: 
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annual 
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annual 
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: 
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annual 
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annual 
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semes 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annual 
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semes 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annual 
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semes 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli 

delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annual 
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semes 


438,00 
239,00 


309,00 
16700 


68,00 
43,00 


168,00 
91,00 


65,00 
40,00 


16700 
90,00 


819,00 
431,00 


ahah ciba diam dad dad da doh 


682,00 
357,00 


ch a 


1 L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili 
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009. 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell'Editore 


IVIVELILIOIO) 


5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI 
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale 295,00 
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale 162,00 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale 85,00 
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale 53,00 


Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 
..V.A. 20% inclusa 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00 
.V.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


*:45-410301090421%* 


